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Reloj Atomico Internacional 
63-1420 

Nota: Oprima MODE y ON/OFF simultanea- 
mente durante 6 segundos, el mode de clave 
cerrado sera activado y "I" aparece al lado 
del tiempo local. Para desactivar el modo de 
clave cerrado, oprima MODO y ON/OFF simul- 
taneamente durante 6 segundos otra vez. 
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